
COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA - Mod. 175 - Quattro gainme d’onda di cui due principali (onde medie 1 e onde corte 1) 
e due spostate (onde medie 2 e onde corte 2). Media frequenza 468 kc/s. La 6TE8 amplifica a media frequenza e, con il triodo, a 

bassa frequenza. Potenza d’uscita 2,5 watt. Consumo 50 watt. 































































